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MOTIE VAN HET LID SMALING 


Voorgesteld 28 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid schrijft dat het 
gasgebouw een besloten en gesloten gemeenschap is waarbij de 
buitenwereld, inclusief de Tweede Kamer, weinig weet over het functio¬ 
neren in de praktijk; 

overwegende dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid aanbeveelt om de 
structuur van het gasgebouw fundamenteel aan te passen; 

verzoekt de regering, wanneer zij deze aanpassing aan de Kamer voorlegt 
expliciet aan te geven wat er fundamenteel aan is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Smaling 
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